ADOLF SCHRODER 


przeżywszy lat 27, po dolegliwéj chorobie opatrzony śś. Sakramentami, w dniu 8 Grudnia 1863 roku, 
przeniósł się do wieczności. 


Pozostała żona wraz z Rodzicami i synem, zaprasza Krewnych, Znajomych, i Pobożnych, na wyprowadzenie 
zwłok z zakładu Klinicznego wprost na Cmentarz w dniu 10 Grudnia o godzinie 3 po południu, a w dniu 1° 


t. m. to jest w Sobotę, na Żałobne Nabożeństwo do kościoła OO. Reformatów o godzinie 10 rano. 
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